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Medical Education Department 

TENDER NOTICE 

| [ No. 18007 ) 
No , C8/ 18608 2007{ MCT . 

- IIth Sapternber 2007 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply of the following Items required for the 
Neurology Department of Medical College , Thiruvananthapuram 

Tender should be superscribed tender number and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvaparilliapuram - 695 011 . Details cilan be li ill liforn this office at working houles till 3 , 31) p 11, 

SCHEDULE 
Name of Equipment - Anti Decubitis Air Pump & Mattresses System . 
Onlintity - 5 
Cost of tender form (inclusive sales tax ) : 

| ( riginal - Rs. 163 . 

- Duplicate - Rs. 113. 
Last date of sale of tender form - 17- 10 -2007 , 
Last date and time of receipt of tenders - 18 -10-2007 2 . 30 p .m . 
Opening date and time of tenders - 18 -10 -2007, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post iſ required provided due amount with sufficient postage charge 
(Rs. 30 ) is sent by w y of Moacy Order in livour of The Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 OIL. Money Order should reach this office on r b fore 11-10- 2007. No other forms of 
remittance will be ncccpted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ) ന റാഴീ ഡീപ്പാർട്ട് ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കുവച്ച ദർഘാസുകൾ കാണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പാടുകുടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പ് പീൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ കോളജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 


. . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ 


ന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സ . ( പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ 


9th Oct , 2007) 


STORES PURCHASE 


567 


ahഘാസ് നമ്പരും സാധനത്തിന്റെ പേരു 4 - 180/ 07 ആൻറി ഡെബിറിസ് എ യൽ പമ്പ് ആൻ 
|15ാം ടസ സസസ സിസ്ററം . 

എണ്ണം - 5 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സ ൽ പ 163 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് രൂപ 113. 
ദർഘാസം ഫോം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 17. 1( -2007 . 
8ർഘാസം ഫോ ) 8 സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവു - 18 - 10- 2007 , 2 . 30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 10-2007, 3 മണി . 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേവർ അയ ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക (30 രൂപ അധികമായി അയയ്ക്കുണ്ട്. 
താണ്, ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണീ യാസഡറായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാതെയുളള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്, ( ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മാറതെങ്കിലും 

ഡോക്യുമെൻറുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മമൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായി 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയാർഡറുകൾ വഴി ഫോറം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുളള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 11 -11- 2007 - നു മുമ്പ് കാട്ടിയിരിക്കണം, താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തം ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ (മാരൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കുടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭി പകരുന്നതാണ്. 
Medical College, 

( Su , 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 
TENDER EXTENSION NOTICE 

കോഴ1995 മഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒഹ്താൽ 

മോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 19 കാർണിയൽ ടീഫൻ 
No. 5471442/ 2007 / MCC . 12th Stattvalat 2007 . fഐ ഇ a n°സ് കരയോ യുണി ) എന്നിവ വിതരണം 

ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 13 - 5 -2007- ലെ എസ . 47142 / 07 
The last date fixed for receipt of tenders and 

എം സി സി , എന്ന നമ്പർ ( കാരം കഴിക്കാ 
date of opening of tenders for supply of Corneal 

+ : ഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്ഷണിച്ച 
Trephine, Eye Implants and Cryo Unit for the 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി യു 
Department of Ophthalmology , invited by the 

തുറക്കുന്ന തീയതിയും താഴെ പറയും പ്രകാരം ദീർഘി 
Principal. Medical College, Kozhikode vide Notifica 

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 
tion No . S471 442 / 2007/ MCC , dated 13-6 -2007 is 
hereby extended as detailed below . All other 

ദർഘാസ് നമ്പർ എസ 417142 07/ എ സിസി , 
conditions are remain unchanged . 

ഇനം - കോണിയൽടിഫൈൻ ഐ ഇംപാൻ സ് 
Tender No . 54 /71412 /2007 / MCC. 

(കയായൂണിററ് , 

ദർഘാസ " ഫോറത്തിന്റെ വില : - +16 രൂപ , 
Name of Item - Corneal Trephine, Eye Implants 

നപാൽ വഴിയുളള വില : - 160 രൂപ... 
and Cryo Unit . 

തപാൽവഴി ദർഘാസ് ഫോറം വി പ്പന തിന്ന 
Const ot tender form : -- Rs. 416 , 

തീതിയും സമയവും - 12- 17)-2001 വൈകുന്നേരം 
By Post -- Rs . 460). 

3 ( 

കണി . 
Closing date and time of sale of tender forms 

- ദർഘാസ് 21 ക്കണ്ട അവസാന തീയതിയും 
by post - 12- 10 - 2007, 3 p . m , 

സമയവും - - 22 -10 - 2001 രാവിലെ 11 മണി, 
Last date and time of receipt of tender 

- ദർഘാസ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
22 .10-2007, 11 

22- 10 - 2017 രാവിലെ 11. 30 മണി, 
, 1 . Medical College, 

( Sd . ) 
Date and time of opening -- 22 -10 -2007 , 11 . 30 a .m . 

Kozhikode . 

Principal. 


TENDER NOTICE 


No . 34 - 11 05 2007{ MCC , 

13th September 2007 . 
Sealed competitive tendery in the prescribed form are inyired for the supply of ACT Machine 
for the Department of Cardio Vascular Thoracic Surgery of Medical College, Kozhikode. Tender 
forms can be had from the Office of the Principal , Medical College , Kozhikode directly on payment of 
Rs. 416 and by registered post on payment of Rs . 450 by Money Order . The last date for receipt 
of renders is 11 a . m . 0117 - 1 - 2007. Tendars will be opened at 11 . 30 a . m . on 7 -11- 2007 in the 
presence of such Lenderers or their authorized representacives who may be present at that time. Belated 
tenders will not be accepted . 

Tender No . - SF-1110507 MCQ. 
PAC - Rs. 10, 000 
Date upto which the rates are to be firm - 31- 3 -2008 . 

Address from whom the tender forn and to whom the tender is to b : submitted - Principal, Medical 
College, Kozhikode , Kerala -673 008 . 

Tender forms are not transferable . Sale of tender forms by post will be closed on 29 - 10 - 2007, 3 p . m . 
Neither Cheque, Drahts , Postage stamps etc. will not be accepted towards the cost of tender forms bor 
will the formas be sent by V . P . P . Duplicite copy of tender form can be had on payment of Rs. 203 . 


IMPORTANT 
The fender should be sent along with an agreement executed in Kerala Government Stamp 
Paper werth Rs. 50 (Rusees fifty only ) and EMD @ 1 % of the total cost of the items rendered for 
Rate should be quoted against Indian Rupee payment only . The tender without the required 
agreement and EMD and tender pot quoted against Indian Rupees payment are liable to be rejected . 
Specimen copy of the agreement is annexed to the prescribed tender form . Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with remittance of Rs. 87 (Rupees cighty seven 
only ) (Rs. 50 towards the cost of stamp paper and Rs. 37 as incidental charge ) by money order . 
Terders should quote the AMC ( comphrehensive) rate for 5 years after warranty also along with 
their tendent . 

| how as tuീ ഒ ൽ കdaളിലെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ അ ൻ താറാസിക, ന 
എ , സി , 61 , മെഷ്യൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കും മുമവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന അത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ എസ4- 11105/ 07 എം സീ സീ 
ഇന : എ . സി . ടി മെഷ്യൻ 
അടങ്കൽ തുക - 1 , 80 , 000 രൂപ , 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വീ ല 

അസൈസ് ൽ 416 രൂപ 

തപാൽ വഴിയുളള വില - 460 രൂപ , 
ദർഘാസ് ഫാറ്റം തiാൽവഴി വിൽപ്പന താനന്ന തിയ്യ യും സമയവും 0 . 10-2007 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
8ർഘാസ കൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 1 - 1 - 2007 ഒ .വിലെ 11 മണി. 
ദർ ഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സനw _ -11-2017 രാവിലെ 11 . 30 മണി 

ദർഘാസുകൾ എസ് 4 .11105 / 07 / എം സീ സീ എന്ന മലൈനാരുകുടി ( പ്രിൻസിപ്പാൾ , മെഡിക്കൽ 
കോ ളേജ ", കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ലൈക് ലഭിക്കുന്ന ദർസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല , ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദീവസം രാവിലെ 11 . 30 - ന ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്" , 

- ദർഘാസം ഫാറങ്ങളുടെ വിലയായി പെക്ക്, ഡാഫon ", പോസ്റ്റൽ സ്റാമ്പ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 50 രൂപ വിലയുളള കേരള മുപ്പത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുളള സമ്മതപത 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിമകണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഒഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്ത 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ( പം , തുന്ന നെഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SPECIFICATIONS OF THE ITEMS 
(1) ACT Machine - l No . 
(a ) The machine shoula be able to do 

Activated clotting Time (ACT ) 
Prothrombin Time (PT) 

Activated Partial Thromboplastin time (APTT) 
(1 ) Compact and portable 
( c) Require minimum blood < Iml. 
( d ) Cartidges should be kaolin based 
( c ) Power requirement 230V - 50 HZ 

Warranty for 2 years and AMC for 5 years. 
The Machine should be demonstrated in the department if required . 

| red , 
Medical College, Calicut. 

Principal 


